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SDCS  EVENT  REPORT  NO.  54 


Central  America,  15  July  1975 


This  event  report  contains  seismic  data  from  the  Special  Data 
Collection  System  (SDCS)  , and  other  sources  for  the  above  event. 
Published  epicenter  information  from  seismic  observations  is: 


"P"  Arrival 

NORSAR  16:06:29.4 
Hagfors  16:06:36.2 


Origin  Time  Lat. 

15:53:44  05  N 

15:53:53  06  N 


Long . m^  Mg 

083  W 5.3  N/A 

079  W 5.2  4.8 


Using  SDCS  stations,  LASA  and  NORSAR,  the  epicenter  location  and 
magnitudes  become 


15:53:51.5  07. 7N  083. 4W  5.1  5.1 


All  SDCS  stations  were  operational  during  this  period. 

Short-period  signals  associated  with  this  event  were  recorded  at 
CPSO,  HN-ME,  RK-ON,  FN-WV,  NORSAR  and  LASA.  WH2YK  short-period  data 
were  not  recoverable  because  the  station  tape  recorder  was  inoperative. 
Horizontal  SP  channels  at  CPSO,  HN-ME,  RK-ON,  and  FN-WV  were  rotated. 

Long-period  signals  were  recorded  at  CPSO,  RK-ON,  FN-WV,  and  LASA. 

WH2YK  long-period  data  were  not  recoverable  because  the  station  tape 
recorder  was  inoperative.  Horizontal  LP  channels  at  CPSO,  RK-ON  and 
FN-WV  were  rotated.  ALPA  and  NORSAR  long-period  array  data  were  not 
recoverable.  LASA  long-period  array  data  are  recoverable  in  segment 
lengths  of  6 minutes  40  seconds;  three  segments  are  included  in  this 
report. 

Scaling  factors  on  plots  are  millimicrons  at  1 Hz  (not  corrected  for 
instrument  response)  with  the  exception  of  LASA  and  NORSAR  short-period 
plots.  LASA  SP  scaling  factors  are  millimicrons  per  inch.  Scaling 
factors  are  not  reported  for  NORSAR  short-period. 
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HYPOCENTER  DETERMINATION 


INPOT  TOR  EVENT 


15  JOI  75 


15:54: 

o 

* 

o 

rn 

7.000N 

84 

.0001  ORB. 

RESIDUALS 

DIST. 

AZ. 

STA. 

ARRIVAL 

CALC 

REST 

REST 

REST 

CPC 

15 

59 

40.0 

-3.7 

-2.1 

27.8 

356.2 

TN-1V 

16 

00 

09.9 

-1.1 

0.5 

30.9 

5.9 

HN-BE 

16 

01 

33.1 

-0.4 

1.2 

40.  6 

16.5 

IAC 

16 

01 

57.1 

-0.6 

0.9 

43.5 

337.2 

RK-GH 

16 

01 

58.9 

-1.4 

0.1 

43.8 

350.6 

MAC 

16 

06 

29.4 

-1.8 

-0.6 

85.4 

29.4 

67  HIRRIN  TB A VII  TIME  TAGUS 

ORIGIN  LAT.  LONG.  DEPTH  (KB)  SDV  IT  STA 

NC  CONVERGENCE  CN  CAIC  RON 

15:54:12.4  8.166N  83.3761  132.  CMC  1.2  16  6 

15:53:51.5  7.696N  83.3691  0.  PEST  1.2  3 6 


CAIC 
3 . 3 

0 . 0 

0 0.  0 0 

>•  ■£}«•■  • 

0 0.  0 0 

0 . 0 

0 . 0 


BEST 
3 . 3 
0 . 0 

0 0.  0 0 

0 0 0 
0 . 0 

0 . 0 


CHI2  COVERAGE  ELLIPSE;  95  PER  CENT  CONF. .LEVEL,  SDV-  1.18 


MAJOR 


97.5KB.  MINOR 


61.0KB.  AZ- 


27  AREA- 


18695  SQ.KM. 


3< 


BEST 


DATA  SUMMARY 


INPOT  POP  E7ENT  15  JOl  75 
15:54:30.0  7.0003  84.000W  ORH. 


ABBI7AL  HAGNITODE 


nil 

-Hill. 

.2211 

flfl 

AS Dip 

DIST 

CPC 

EP 

15 

59 

40.0 

SPZ 

1.9 

150. 

5.46 

27.8 

CPC 

10 

16 

10 

17.0 

LPT 

19.0 

510. 

CPC 

LB 

16 

11 

41.0 

LPZ 

18.0 

327. 

5.08 

27.8 

PN-17 

EP 

16 

00 

09.9 

SPZ 

1.2 

32. 

4.90 

30.9 

FN-17 

LO 

16 

11 

42.0 

LPT 

19.0 

747. 

PH-17 

LB 

16 

14 

£3.0 

LPZ 

16.0 

463. 

5.28 

30., 9 

HH-HI 

EP 

16 

01 

33.  1 

SPZ 

0.8 

15. 

4.33 

40..  6 

IAC 

EP 

16 

01 

57.  1 

SAP 

0.9 

89. 

5.15 

43..  5 

IAC 

LB 

16 

22 

55.0 

LPZ 

21.0 

254. 

£.16 

43.5 

BK-CH 

EP 

16 

01 

58.9 

SPZ 

1.0 

83. 

5.  12 

43.8 

BK-CN 

LO 

16 

19 

00.0 

LFT 

20.0 

260. 

BR-ON 

LB 

16 

21 

59.0 

LPZ 

20.0 

154. 

4.95 

43.8 

NIC 

EP 

16 

06 

29.4 

AB 

1.2 

57. 

5.42 

85.4 

OBIGIN  IAT.  ICNG.  DEPTH  (KH)  HAG  SDV  STA  LPHAG  IPSDV  IPSTA 

15:53:51.5  7.696N  83.3691  0.  BIST  5.06  0.41  6 5.12  0.1  4 


4< 


CPSO  IS  JUL  75 


V 

10 


IA 


a.  *- 
M N 


II  SEC 


FN-WV  15  JUL  75 


10  SEC 


10  SEC 


RK-ON  IS  JUL  75 


10  SIC 


LASA  INFINITE  VELOCITY  SUBARRAY 


16:20:03 


2675.00  M|i 


2907.50  Mp 


